4                                      Einwellige Wechselstrome.
Beispiel: s. Fig. 2 und 3. Eino ebene Windung wird in einem homogenen magnetischen Feld zwiscken den Polen eines Magneten um ihre zur Richtung der Induktion senkrechte Achse mit gleich-f ormiger Winkelgeschwindigkeit gedreht. Die Windung, deren Enden mit Schleifringen verbunden sind, sei durch einen auBeren Wider-stand, etwa einen Spannungsmesser, zu einer Schleife geschlossen.
Der umschlungene InduktionsfluB ist hier von dem Winkel cc abhangig, den die positive Normale auf der Windungsebene mit der Richtung der konstanten Induktion $ bildet. Er ist fur a = 0 am groBten und nimmt bei der Drehung in irgendeiner Richtung ab.
Fig. 2.
Der Umlaufsinn, der sich nach der Korkzieherregel ergibt, ist in Fig. 3 fur die senkrecht zur Zeichnungsebene stehenden Leiter durch ein Kreuz (in die Zeichnungsebene hinein) und einen Punkt (aus der Zeichnungsebene heraus) angedeutet, er gibt die Richtung der in-duzierten EMK an. Sie ist in diesem Beispiel eine EMK der Be-wegung, da wir die Induktion zeitlich als konstant annehmeri.
Bei der Drehung andert sich der umschlungene FluB von seinem Hochstwert bei a—Q bis auf Null bei a = 90°, er durchsetzt von hier ab die Windung im entgegengesetzten Sinn, erreicht sein negatives Maximum bei 180° und nimmt bis a = 2 70° auf Null ab, um bis a = 3 60° wieder zu seinem positiven Hochstwert zu wachsen. Einer Umdrehung entspricht eine voile Periode des umschlungenen Flusses.
Die Anderungsgeschwindigkeit ist bei gleichf ormiger Drehung am groBten, wenn der umschlungene FluB Null ist, also bei a = 90° und 270°, sie hat jedoch in beiden Fallen entgegengesetzte Richtung, sie ist Null, wenn der FluB am groBten ist, also bei ct«=s=0 und 180°, hier liegen die Richtungswechsel der EMK.
Ist F die Flache der Windung, so ist
!PL ist der Hochstwert des umschluneenen Flusses.Anderung des gegen den Leiterkreis ruhenden Flusses und heiBt die EMK der Ruhe.
